بدأت مصاعد نكاز أنشطتها من مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية منذ العام «обо‏ وتخصصت في 
مجال استيراد Ayo‏ وتركيب وصيانة جميع أنواع المصاعد والسلالم الكهرباثية. مستفيدة من خبرتها في هذا 
المجال والممتدة على Yao‏ سنوات: وتتعامل المؤسسة Eo‏ العديد من المؤسسات الحكومية وشركات 
المقاولات الخاصة والأسواق والمولات في جميع أنحاء المملكة. 


استطاعت مصاعد alg jj‏ الحمد. أن تضمن مكانتها في Bow!‏ السعودي بفضل من الله ثم اعتمادها على 
ашыш‏ صارمة للجودة من حيث اختيار المنتجات وتركيبها وصيانتها وكذلك من حيث التواصل Go‏ العملاء 
وخدمات ما بعد البيع. 


تفتخر مصاعد نكاز بفریق عملها والمکون من مجموعة من الطاقات السعودية الشابة وعدد من الخبراء في 
مجال المصاعد والسلالم الكهربائية. ويعمل الجميع في جو من الاحترام وتقاسم المهام واحترام 
التخصصات. وهذا ما نعتبره أحد أسس аі‏ والتفوق الذي تحققه المؤسسة یوما بعد годі‏ 


М‏ الرؤية 


зо الريادة في‎ Аддо مصاعد نكاز‎ JU إلى أن‎ waa 
تخصصھا وآن تكون من أكبر الشركات على مستوى المملكة‎ 
ums العربية السعودية ومنطقة الخليج. وتحقيق الأهداف‎ 
الخطط المعتمدة لذيها لكسب ثقة السوق السعودي‎ 
سواء‎ Ad والخليجي على‎ 


نسعی Why ШШ)‏ على مستوى المجتمع السعودي одос‏ 
وقطاع المقاولات الخاصة بالمصاعد والسلالم odaig Gilad)!‏ 
هذه الرسالة في ais‏ المجال lof‏ الشباب السعودي للعمل في 
قطاعات تناسب توجهاته التقنية Gas Uo‏ والعمل على uij‏ ثقافة 
الجودة في مجال تخصصنا من جهة أخرى. 


سك 


نسعن إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على المستويين القريب 
والبعيد. وتتجلى في؛ 


¥ الوصول إلى أعلى مستويات الجودة والحصول على شهادات اعتراف 
دولية. 


ve‏ تحقيق Urol‏ مستويات التواصل مع العملاء عبر تطوير الوسائل 
المتاحة. 
ve‏ التكوين والتدريب المستمر لفاثدة المهندسين والفنيين والإداريين 
والعمال. 


иш ve‏ فروعنا في باقي أنحاء المملكة العربية السعودية و منطقة 
الخليج. 


vé‏ توفير كل ما هو جديد في عالم المصاعد. 


نستمد قيمنا من التعاليم التي ينص عليها ديننا الحنيف ومن المبادئ التي تربينا عليها في بیٹتنا داخل وطننا 
العزيز. 


(уй (обі‏ عملاءنا هم أرقن قيمنا وأسمى 
أهدافنا. لهذا (waa dogi‏ على القيام 
بأعمال متكاملة قادرة على إرضائهم وتوفير 
سبل الراحة لهم. 


نحن ملتزمون بمبادئ وقيم الأمانة في جميع 
أعمالنا ابتداء من اللقاء الأول بالعميل حتى 
تسليم المنتجات ومتابعتها بالصيانة. 

نتحمل مسؤولياتنا تجاه Wuocg Шшої‏ 
Шо‏ انطلاقا Uo‏ ميثاق الشرف الذي 
تفرضه Шс‏ مبادئ المهنة التي نلتزم بها. 
تحترم منافسينا في الميدان ونعمل دائما على 


تحقيق التفوق. وفق القواعد التي تجمعنا في 
الميدان التزاما بشرف المهنة. 


نلتزم بالنزاهة والشغافیة في Gor‏ أعمالناء 
ونتعامل بوضوح كامل бо‏ العملاء والشركاء. 


S‏ المسؤولية الاجتماعية 


dio‏ انطلاقتنا. انخرطنا في مصاعد نكاز في جميع المشاريع الكبرى الهادفة إلى التنمية الاجتماعية 
والافتصادية» فإضافة إلى أعمالنا الربحية wadi‏ داخل المؤسسة إلى القيام بأدوارنا كاملة في هذا المجثمع؛ 
خدمة لهذا الوطن وردا لشيء من جميله وأفضاله علیناء وهكذا جددنا خططنا منذ إعلان الرؤية الاستراتيجية 
٠‏ للمملكة العربية السعودية: وتحملنا مسؤولياتنا كاملة للمساهمة في تحقيق الآمال والتطلعات التي 
حملتها هذه الرؤية الفريدة. 


VISIQALA ІЧ) 


سعودیة 
KINGDOMS ARABIA‏ 


а / 
vay یہ‎ AVAVAVAVAVE 7-7 
ее Va Waly 


نسعی في المؤسسة إلى تقديم جميع الخدمات المتعلقة بتوريد المصاعد والسلالم الکھربائیة, إضافة 
إلى الأعمال الأخرى المتعلقة بالترکیب والصيانة. ونقدم في هذا الإطار أفضل النظم pwy‏ المخططات 
التي تناسب جميع المتطلبات والأذواق لفائدة الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية Iauto‏ 
ونتعامل على бас‏ أصعدة: 


توريد وبيع أفضل أنواع المصاعد los‏ يتناسب бо‏ جميع رغبات العملاء. ومن ذلك 
مصاعد الركاب. مصاعد الهيدروليك. مصاعد البانوراماء مصاعد Gols‏ بالأطعمة 
لفاتدة الغنادق والمطاعم. مصاعد البضائثع. مصاعد السيارات. مصاعد القصور والفلل 
والسلالم الکھربائیة. 


توفیر قطة الغيار اللازمة achot‏ والسلالم الكهرباثية. ويشمل ذلك 
أبواب المصاعد los‏ فيها الأبواب المعدنية وأبواب الفولاذ المقاوم 
[sas‏ إضافة إلى كبائن المصاعد ولوحات التحكم والمكائن بأعلى 
المواصفات. 


تركيب جميع أنواع المصاعد والسلالم الكهرباثية وفق vel‏ معايير الجودة كما هو 


متعارف عليها دولیاء ويتم ذلك على أيدي فريق من الخبراء في هذا المجال ومجموعة 
من الفنيين المتخصصين في تركيب المصاعد والسلالم الحهرباتية وذلك باستخدام 
أجهزة قياس حديثة. 


القيام بأعمال الصيانة والمتابعة وتوفير الضمانات اللازمة لغائدة ШМос‏ الكرام: كر 
نعمل على تقديم الاستشارات التقنية اللازمة ويكون ذلك على يد іӧ9 clus‏ 


dhia Й‏ بئر مصعد حمولة 750 pas‏ ) أبواب 80سم يفتح من الوسط). 
# ما كينة داخلية أو بغرفة:؛ ثقال جانبى أو خلفى. 


* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 800mm CENTER OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 
FOR GEARLESS 4500mm 


ДАЈ 9 IS 
07 دلیل المخططات الهندسية للمصاعد الكهربائية‎ 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 450 كجم بابين 
متقابلين. باب aids‏ 70سم أو 80 سم من الوسط. ثقال جانبي فقط. 


CLEAR SHAFT DEFT- 
1850 


مد 
1040 330 
LEAR SHAFT WIDTH‏ 

(1) 3-stop auto door, 1700 
(2) Door type selcom, 
(3) Center opening 800х2000тт | | 
(4) Machine, 450KG GL, Approved by nakaz md, 

(5) Control type vvvf, 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 450 كجم 
باب 75 سم يفتح من الوسط ( سنتر ) . ثقال جانبي أو خلفي. 
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* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 700mm CENTER OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 
FOR M/ROOM 4200mmFOR G/LESS4500mm 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 450 كجم أو 620 كجم 
باب مقاس 80سم يفتح من الوسط. ثقال جانبي أو خلفي. 


CLEAR SHAFT WIDTH 
1700mm 


1222222722 
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CLEAR SHAFT DEFT 
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* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 

800mm CENTER OPEN DOOR‏ ٭ 

* OVERHEAD ON LAST FLOOR 

FOR M/ROOM 4200mmFOR G/LESS4500mm 


Hoistway plane 70 
Clear elevator shaft w/d=1700X1400mm 


820 


„ 010-1050 


CWI DBG 


pas 620 مخطط میکانیکی لمصعد ماكينة داخلية حمولة 450 كجم أو‎ й 
أو خلفی.‎ Gila من الوسط. ثقال‎ aids باب 70 سم أو 80 سم‎ 
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# مخطط مصعد ماكينة داخلية أو خارجية جا اس dal‏ 9 كجم 
باب ب сай»‏ 180 و 70 سم يفتح من تو ثقال جا 


CLEAR SHAFT WIDTH 
1900mm 
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* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 

* 900mm CENTER OPEN DOOR 

* OVERHEAD ON LAST FLOOR 

FOR M/ROOM 4200mmFOR G/LESS4500mm 


CLEAR SHAFT DEFT 
YOU 


III 


دلیل المخططات الهندسية للمصاعد الكهربائية 07 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية و1000 раб‏ 
باب مقاس 1م ) 1000 ملم ) يفتح من الوسط “سنتر' ' ؛ ثقال جانبي أوخلفي. 


CLEAR SHAFT WIDTH 
2100mm 


CLEAR SHAFT DEFT 
JUmm 


246 22 | 
2060 


* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 

* 1000mm CENTER OPEN DOOR 

* OVERHEAD ON LAST FLOOR 

FOR WROOM 4200mmFOR G/LESS4500mm 
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nakaz‏ دليل المخططات الهندسية للمصاعد الكهربائية 


# مخطط فتحات كرسى ماكينة داخلية ) قيرلس ). 


5011-0 


(including the adornment layer) | ےت‎ 
7 of the floor horizontal line A 

[I Note: ненні ا‎ nun oh et RS 
can be used as formal installation diagram of elevator* 
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# مخطط د ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 450 كجم. 
# باب جانبى مقاس 70سم أوتوماتيك. ثقال «dañó („МА‏ 
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* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 700mm LEFT OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 

FOR M/R 4200mm FOR GL 4500mm 


# مخطط بئر ماكينة داخلية أ وخارجية حمولة 450 pas‏ 
8 باب جائبي مقاس مقاس 080 ثقال خلفي فقط 


CLEAR SHAFT WIDTH 
1400mm 


I 


у 
* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 800mm LEFT OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 
FOR M/R 4200mm FOR G/L 4500mm 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 0 كجم. 
# باب جانبى مقاس 80سم . ثقال خلفى «dañó‏ 
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* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 800mm LEFT OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 
FOR M/R 4200mm FOR G/L 4500mm 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أ سے е‏ ا ہی 
# باب ب مقاس 70سم يفتح من الوسط Í‏ و باب اوتوماتيك 80 سم يفتح جانبي. 


CLEAR SHAFT WIDTH 
1600mm 


* AUTOMATIC DOOR WIDTH PLAN 
* 900mm LEFT OPEN DOOR 
* OVERHEAD ON LAST FLOOR 

FOR M/R 4200mm FOR G/L 4500mm 


a 


# مخطط بئر مصعد ماكينة داخلية أو خارجية حمولة 1000 كجم. 
# باب („la‏ مقاس 1م (1000سم) . ثقال خلفى «dañó‏ 
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FOR MR 4200mm FOR GL 4500mm 


N الكهربائية‎ achnall المخططات الهندسية‎ Jya „1-25 


# مخطط فتحات مصعد غرفة ماكينة مقاس ستاندر. 


Project Name:- NAKAZ ELEVATORS 


MR NEDN:470d07102016 file-No- 

Buraidah Al BURAIDAH AL OASSIM 

Bursidah Al Mobile:-0503147387 
assim к.5.а, TEL/FAX;-0163817702 


CLEAR SHAFT WIDTH- 


1100mm 220mm ہممور‎ 
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200X200MM, 


(2) OVER SPEED GOV- HOLE 
100Х100ММ 


(3) HOIST WAY WIRING HOLE 
100X100MM 


PROJJECT ENG: н 
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# مخطط لمقطع رأسى لبئر مصعد ماكينة داخلية ( قيرلس ). 
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NAKAZ ELEVATORS 
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MOHAMMAD AL RROAQ 


Fixed guide bracket beam spacing for each file.<1500 


| Note: the ground of the shaft bottom hole should be at least 5000 n/m load design | 
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